
章仕様 


■ □□□□□□□□□ 

AirStation □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


5.1 □□□口 . 128 □□□口 

5.2 □□□□□ 

■10M/100M □ □ □ □ □. 129 0 □ □ □ 

■ □□□□□□□□□. 1290 □□ □ 







5.1□ □ □ □ 


製品仕様 


□ □ LAN □ □ □ □ 

□ □□□□ 

□ □ □ □ 

IEEE 802.1 lb □ □ □ LAND □□□□□□□ 

RCR STD-33 口 ARIB STD-T66 □□□□□口 
□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 

DS-SS □□□□ □□□□□ 

□□□□□□□ 

1□ 2 □ 5.5 □11Mbps □□□□□□□□ 

□ □□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ 
]□□□□□□ 

2412 0 2484MHz 

□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 

]□□□□□□□□ 

□ □115m □ □ □ 550m 口 □□□□□□□□ 

□ □□□□ 

X 11Mbps □□□□□□□□ 50m □ □ □ □ 
25m □ □ □160mD □ □ □ □ 

□ □□ : 

□ □□ : 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□ □ □ □ 

□ □□□□□□□ □□□□ 

□ □ LAN □ □ □ □ 

□ □□□□ 

□ □ □ □ 

IEEE 802.3 □10BASE-TQ 

IEEE 802.3 u Q 100BASE-TX 口 

□□□□□□□ 

10Mbps □ 100Mbps □□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ □□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ 

□ □ 

RS-232C 

□ □□□□□ 

D-SUB 9Q □ □ □ IQQU 

□ □□□□□ 

230.4 kbps 

□□□□□□□□□ 

4.64W 口 □ □ □ □ 0 66AQ □ □ □ 

□ □ 

490g 

□ □ □ □ 

76D WD x 170D HD x 205D DD mm 


naa □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ http://www.melcoinc.co.jp/D □□□□□□□□□□ 
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5.2 □ □ □ □ □ 


5.2 


一卜仕様 


■10M/100M □ □ □ □ □ 


□ □□□□□ □ RJ-45Q SDDDnnD 


12345678 

MM 



□ □□□ 

□ □□ 

□ □□□ 

1 

TD+ 

□ □□□□□+□ 

2 

TD- 

□ □□□□□-□ 

3 

RD+ 

□ □□□□□+□ 

4 

□ Not UseQ 

□ □□ 

5 

□ Not UseQ 

□ □□ 

6 

RD- 

□ □□□□□-□ 

7 

□ Not UseQ 

□ □□ 

7 

□ Not UseQ 

□ □0 


■ □□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ D-SUB 9DDDDDDDDD[I] 


12 3 4 5 



6 7 8 9 



s 


□ □□□ 

□ □□ 

1 

DCD 

2 

RXD 

3 

TXD 

4 

DTR 

5 

GND 


□ □□□ 

□ □□ 

6 

DSR 

7 

RTS 

8 

CTS 

9 

RI 

FRAME 

FG 


r«a AirStation □□□□ /TA □□□□□□□□□□□□ /TA □□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ 


WLAR-L11-SQ □ □□□□□□□□□ 


129 





































MEMO 
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WLAR-L11-S □□□□□□□□□□□ 

2001 u 22U UUUU 

□□□□□□□□□ 



PYOO- 26143 -DM10-01 


1-01 



